PRÁCTICA 2 


“ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN” 


1. Objetivos 


Al término de la práctica el alumno: 


e Aprenderá la metodología estandarizada para estimar la incertidumbre. 
e  Identificará las fuentes de incertidumbre que intervienen en un proceso de medición. 
e identificará las diferencias en los resultados de una medición directa e indirecta. 


e Aprenderá a expresar los resultados de una medición. 


2. Consideraciones teóricas 


Definir mediante investigación teórica los siguientes puntos: 


e ¿Para qué nos sirve conocer la incertidumbre de medición? 

e Condiciones de seguridad al medir intensidad y tensión eléctrica. 

e Ley de Ohm y ley de la conservación de la energía. 

e ¿Cómo medir tensión y corriente eléctrica con un multímetro? (describir circuito en paralelo y 
en serie). 


e Principio de medición de la resistencia eléctrica que utiliza un multímetro. 


3. Material 
e 1 resistencia eléctrica de 1 kOhm a mínimo 1 W de potencia. 
e 1 multímetro 
e 1 fuente de poder de intensidad variable. 


e 2 pares de cables tipo banana a caimán 


4. Desarrollo experimental 


a) Analice el circuito de la imagen 1 y ármelo con los materiales de la práctica 


Resistencia 


Volt 


Resistencia = - 
Corriente 


Imagen 1. Circuito para la medición indirecta de resistencia. 


En todo momento siga las condiciones de seguridad para la medición utilizando el multímetro. 


b) Configure los equipos con los siguientes parámetros: 
Fuente: 15 VCC a0.01 A 


Multímetro: Tensión continua (VDC) en el rango de 20 V (o el adecuado a sus necesidades) 


c) Encienda la salida de la fuente de poder, verá cambios en la tensión y corriente de la misma, 


ajuste la corriente hasta la magnitud indicada. 


Cada participante deberá realizar mediciones de tensión en el punto indicado en el circuito de la 


imagen 1. Deberán seguir la secuencia de la tabla 1 y obtener al menos 10 mediciones. 


No. Participante Medición (VDC) 


Participante 1 


Participante 2 


Participante 3 


Participante 4 


Participante 1 


Participante 2 


Participante 3 


Participante 4 


Tabla 1. Bitácora de adquisición de datos de prueba 


Al finalizar la adquisición de datos, apague los equipos y desarme el circuito. 


d) Analice el circuito de la imagen 2 y ármelo con los materiales de la práctica. 


Imagen 2. Diagrama para la medición directa de resistencia eléctrica. 


e) Configure su multímetro en medición de resistencia eléctrica en el rango adecuado según sea 


su caso. 


f) Cada participante deberá realizar mediciones de tensión en el punto indicado en el circuito de 


la imagen 2. Deberán seguir la secuencia de la tabla 2 y obtener al menos 10 mediciones. 


No. Participante Medición (Ohm) 


Participante 1 


Participante 2 


Participante 3 


Participante 4 


Participante 1 


Participante 2 


Participante 3 


Participante 4 


Tabla 2. Bitácora de adquisición de prueba 


5. Resultados 


Desglose los 6 pasos de la metodología GUM para la estimación de la incertidumbre para la 


medición realizada en el inciso C (medición indirecta) 


Desglose los 6 pasos de la metodología GUM para la estimación de la incertidumbre para la 


medición realizada en el inciso f (medición directa) 


¿Analizando sus resultados, qué método de medición de resistencia eléctrica es más confiable? 


6. Conclusiones 


Se deberá escribir una conclusión por cada participante indicando su nombre al final de cada una. 


7. Referencias 


Escriban sus referencias utilizadas en las consideraciones teóricas utilizando formato APA 7 o IEEE. 


CONSIGNA DE EVALUACIÓN DE REPORTES DE PRÁCTICAS 


1. Formato (1 punto) 


El reporte de la práctica contiene el desarrollo de cada uno de los subtítulos (5), una portada donde se especifiquen 


información acerca de los participantes y carrera (3), fecha de realización de la práctica y fecha de emisión del reporte 


(2). 


*El número entre paréntesis corresponde a número de reactivos a evaluar. 


5. Excelente (100%) | 4. Muy bueno (80%) | 3. Bueno (50%) 2. Regular (25%) 1 Deficiente (10%) 
10 a 9 reactivos 8 a 7 reactivos 6 a 5 reactivos 5 a 4 reactivos > 3 reactivos 
Calificación: 


2. Desarrollo experimental y resultados (4 puntos) 
| Los resultados se emiten de manera clara siguiendo las indicaciones de la práctica, los resultados plasmados en las | 
tablas cumplen con las reglas para la escritura de magnitudes con unidades del Sl como lo indica la NOM-008-SCFI- 
2002 (5). Desarrollo completo de la metodología GUM para el ejercicio de medición indirecta (10). Desarrollo completo 


de la metodología GUM para el ejercicio de medición directa (10). 


*El número entre paréntesis corresponde a número de reactivos a evaluar. 


5. Excelente (100%) | 4. Muy bueno (80%) | 3. Bueno (50%) 2. Regular (25%) 1 Deficiente (10%) 
25 a 21 reactivos 20 a 16 reactivos 15 a 11 reactivos 10 a 6 reactivos > 5 reactivos 
Calificación: 


3. Evidencias y memorias de cálculo (3 puntos) 


El reporte de la práctica contiene al menos 2 fotos por cada ejercicio de medición (directa e indirecta) donde se muestre 
el circuito armado y al alumno realizando la medición (4) incluyendo el número y título de la imagen (2). Se adjuntan al 
final del reporte las memorias de cálculo realizadas para realizar la estimación de la incertidumbre (9). Las memorias de 
cálculo a mano deberán incluir el cálculo de los coeficientes de sensibilidad y la determinación del rango de medición 
del multímetro si aplica. También se considera memoria de cálculo la hoja de Excel donde se realiza el presupuesto de 


incertidumbre realizado para cada ejercicio de medición. 


*El número entre paréntesis corresponde a número de reactivos a evaluar. 


5. Excelente (100%) 4. Muy bueno (80%) 3. Bueno (50%) 2. Regular (25%) 1 Deficiente (10%) 
15 a 13 reactivos 12 a 10 reactivos 9 a 7 reactivos 6 a 4 reactivos > 3 reactivos 
Calificación: 


4. Conclusiones (2 puntos) 


Las conclusiones de cada integrante deberán ser claras, coherentes y con relación a los objetivos de la práctica (20) 


*El número entre paréntesis corresponde a número de reactivos a evaluar. 


5. Excelente (100%) | 4. Muy bueno (80%) | 3. Bueno (50%) 2. Regular (25%) 1 Deficiente (10%) 
20 a 17 reactivos 16 a 13 reactivos 12 a 9 reactivos 8 a 5 reactivos > 4 reactivos 
Calificación: 


CALIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA: 


